LUDWIK CZAJKA 


MGR PRAW 
NAJLEPSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIO 
DŁUGOLETNI PRACOWNIK MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 15 lipca 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we środę dnia 19 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI i RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 19 bm. o godzinie 7.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 6706/72 - 30 
Kreków. plac Szczepański 2 — Telefon 36-07 


